C1IAPITRE  III
EPAISSEUR D'UNE VOUTE
§ 1. — EPAISSEUR A LA CLEF  e0
Art. I. — Graplucjues de c0 en fonction de la portee 2 a et du surbaissement o- = ~.
J'ai represents graphiquement les epaisseurs e0, avec les portees en abscisses, pour un grand nombre de voutes, par intrados (pleins cintres, ellipses, arcs de divers surbaissements), en distinguant les ponts sous route des ponts sous rails.
Les graphiques montrent que les con-structeurs ont choisi e0, souvent suivant les materiaux et les hommes dont ils disposaient, d'apres leur hardiesse, d'apres 1'aspect de 1'ouvrage, souvent aussi par sentiment.
Art. 2. — ^Pour une voute donnee, il y a une valeur de c0 qu'on n'a pas interet a depasser.
On pourrait croiro que, pour une voute d'ouverture, dc monte'c, de surcharges donnees, la pression par centimetre carr-6 diminue indefinimentquandon augmente mdefinimcnt 1'epaisseur; il n'en est rien.
C'cst qu'en cfi'et, la pression moyenne a la clef |3 est la somme de deux pressions : /3p due a la charge sur la voute (tympana, remplissage, couronnement,
surcharge) ;  ft due a la voute seule, qui compte dans la charge totale toujours pour plus de 40 %, et jusqu'a 80 % dans les pouts-route tres surbaissSs. ft ne depend pas de 1'epaisseur a la clef'Ifi. j3p diminue quand e0 augmente; admettons qu'elle
est de la forme   —
La pression moyenne totale est :
0 =
independant de e.
e"            II ne faut pas trop s'ecarter du sommet S de
cette hyperbole : a gauche, on augmente demesurement la pression ; a droite, on augmente l'e"paisseur, sans r^duire beaucoup la pression 17> ls.
46. — De me me que, clans une colonne cylindrique non charg-ee, la pression par unite a la base est independanle du diamelre.
4,7. _   M.   Tourtay,   qui   a  fail  cette  remarque,  donne   eel example  applique au  pont  Boucicaut
(Tome III, p. 243) :                      /3 = 10" + — —
Epaisseur ;\ la clef Pression moyenne
0"20 G4"2
O'"30
Om40 37"!
OmoO 31k7
Om80 23"6
ImOO 20"8
1»50 17*2
2raOO
14
3mOO 13k3
En porlanL 1'epaisseur de 1™ a 1-50, on n'abaisse la pression moyenne que de 20"S a 17"2, el on eleve la poussec sur la culee (anneau de 1™ de lai-geur) de 208T a 25.ST. On a, ires sagemenl, adopl6 '{"OS.
Nouvelles Annales de la Construction, septembre, octobre et novembre 1902. — « Slct/iode de calcul rapide des voutes et de leurs culees », par C. Toiirtay, Ing6nietir en Chef des Ponts et Chaussees.
48. — Au pont d'Orleans (Tome III, p. 255;, on a adopte ea = •i™25.
« .. .11 n'll av ait pas lieu de, I'aurjinenter en nue de reduire la pression..., le r/ain... est... insiyniflant « quand un passe de... 'Im2,") a... Im40. II ij anrait eu, au contraire, avantaga..., a abaisser I'epaisseur a « Ia10 ou Ial5... »
G6nie Civil, 29 septembre 1906, p. 340 : « A'ouveait -pont en mafonnerie sitr la Loire, a Orleans ».
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